HELENA Z BERNADZIKIEWICZÓW 


LUBACZEWSKA 


żona c. k. emerytow. wachmistrza zandarmeryi 


przeżywszy lat 36, zmarła dnia 9. września 1903 r. 


"HE —— 


W nieutulonym żalu pogrążony mąż, dzieci i rodzeństwo zapraszają ro- 

dzinę i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie dnia 

ll. września b. r. w piątek o godzinie 3. popołudniu z kościoła św. Łazarza 
w Krakowie, na miejsce wiecznego spoczynku. 
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